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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 

11 Ιανουάριου 2005 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 9903 οικ. Φ. 109.14 

Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Στολών 
του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» (Α'137),το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α'38). 

β. Του άρθρου 166 του Π.Δ/τος 210/1992 (Α'99) «Κωδι¬ 
κοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Π.Σ.». 

γ. Της υπ’ αριθμ. 15269 Φ. 109.14/ (Φ.Ε.Κ. 505 τ.Β'/ 
9.6.1993) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Κανο¬ 
νισμός στολών Πυροσβεστικού Σώματος». 

δ. Του άρθρου 1, παρ. α (β) της υπ’ αριθμ. 7004/3/39 από 

15.3.2004 κοινής υπουργικής απόφασης Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Χρήστο Μαρκογιαννά- 
κη (Β' 518). 

ε. Του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 17408 οικ. Φ.109.1/ 

12.5.2004 απόφασης Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης, «Με¬ 
ταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέατου Υπουργείου Δη¬ 
μόσιας Τάξης και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος» (Φ.Ε.Κ. Α' 743). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού. 

3. Την υφιστάμενη ανάγκη καθιέρωσης νέων διακριτι¬ 
κών των Αξιω ματικών και Π υ ρονόμω ν το υ Π υ ρ/κο ύ Σώμα- 
τος για λόγους αναγνωρισιμότητας και διάκρισης καθώς 
και το γεγονός ότι απαιτείται τροποποίηση και συμπλή¬ 
ρωση των υπαρχόντων ειδών ιματισμού και εξάρτυσης 
των στολών για λόγους λειτουργικότητας και ομοιομορ¬ 
φίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, 
αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την 15269 Φ. 109.14/ 
9.6.1993 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Κανονι¬ 


σμός στολών πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος», όπως ισχύει (Β' 505) ως εξής: 

1. Η περίπτωση (7) του άρθρου 2 του Κεφ. Α', που αφο¬ 
ρά την υπ’ αριθμ. 6 Στολή Δεξιώσεων, καταργείται και η 
αναφερόμενη στην περίπτωση (8) στολή υπ’ αριθμ. 6α 
αναριθμείται σε υπ’ αριθμ. 6, αναριθμούμενων και των πε¬ 
ριπτώσεων (8) και (9) σε (7) και (8) αντίστοιχα. 

2. Στην περίπτωση (4) του άρθρου 3, που αφορά την 
στολή υπ’ αριθμ. 9 διαγράφεται αντίστοιχα από τη στήλη 
«χειμερινή» και «θερινή», η φράση «υποδύτης υποκύα- 
νος» και στη θέση αυτής αναγράφεται η φράση «φανέλα 
βαμβακερή (μακώ)». 

3. Μετά την περίπτωση 1 του άρθρου 3 προστίθεται πε¬ 
ρίπτωση 1 α που αφορά τη στολή υπ’ αριθμ. 8 και έχει ως 
εξής: 

«ΣΤΟΛΗ ΥΠΆΡΙΘ.8Α 

(χειμερινή) 

Φέρεται από όλους τους υπαλλήλους του Πυροσβεστι¬ 
κού Σώματος μόνο εντός γραφείου. 

Περισκελίδα βαθυκύανη σεβιότ. 

Υποδύτης υποκύανος με μακριά μανίκια με διακριτικά 
βαθμού. 

Λαιμοδέτης μαύρος με καρφίτσα προαιρετικά. 

Πουλόβερ μόνο με διακριτικά βαθμού. 

Υποδήματα μαύρα χαμηλά. 

Κάλτσες μαύρες. 

Πινακίδα με ονοματεπώνυμο (προαιρετικά). 

Η στολή φέρεται ή μόνο με τον υποδύτη ή και με το που¬ 
λόβερ». 

4. Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται άρθρο 9Α, ως 
ακολούθως: 

«Πουλόβερ 

Στο πουλόβερ της υπ’ αριθ. 8α τα διακριτικά των υπα- 
ξιωματικών ράβονται στα μανίκια και στις επωμίδες τοπο¬ 
θετείται περαστά ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) χωρίς να φέ¬ 
ρεται το έμβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Το ίδιο ισχύει και για τους Πυροσβέστες. 

Με τον ίδιο τρόπο φέρονται και τα διακριτικά στον υπο¬ 
δύτη». 

5. Καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 και το άρθρο αυ¬ 
τό αναριθμείται σε άρθρο 10 Α. 

6. Πριν από το άρθρο 10 Α προστίθεται άρθρο 10 ως 
εξής: 






















58 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


«Άρθρο 10 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ 

ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΥ 

1. Ταξινόμηση Αστέρων: 

1.1.1. Αστέρες Ανωτάτων Αξιωματικών 

1.1.2. Αστέρες Ανωτέρων Αξιωματικών 

1.1.3. Αστέρες Κατωτέρων Αξιωματικών 

1.2 Μεταλλικά Διακριτικά 

Τα μεταλλικά διακριτικά βαθμού Αξιωματικών - Πυρο¬ 
νόμων διακρίνονται σε: 

1.2.1. Διακριτικά βαθμού Αξιωματικών. 

Αποτελείται από εξάγωνο αστέρα διαμέτρου 2,8 οηη 

από κορυφή σε κορυφή, χρώματος ασημίγια κατωτέρους 
και επίχρυσο για ανωτέρους, που στην επιφάνειά τους 
φέρουν υπερυψωμένο εγγεγραμμένο κύκλο διαμέτρου 8 
πιπι, εντός του οποίου περιέχεται σε ανάγλυφη μορφή το 
παραδοσιακό κράνος του πυροσβέστη, σε τομή πλαγίας 
όψης. Το εσωτερικό επίπεδο του ως άνω κύκλου είναι 
χρώματος ερυθρού, κατασκευασμένο από ακρυλικό 
σμάλτο δύο συστατικών. Το ύψος του αστέρα από τη βά¬ 
ση ως την κορυφή είναι 1.5 οηη. 

(Επίσημο δείγμα σε φυσικό μέγεθος στο παράρτημα Α). 

1.2.2. Σήμα φλόγας, το οποίο φέρεται από τους Ανωτά- 
τους και Ανωτέρους Αξιωματικούς. 

Αποτελείται από επίχρυσο ανάγλυφη φλογοφόρο δια¬ 
στάσεων 2,6 οπι ύψους και 1,4 οπι πλάτους. 

Στο επάνω μέρος φέρει τη φλόγα διαστάσεων, ύψους 

1,3 οιτι και πλάτους 1,3 οπι και στη βάση της εγγεγραμμέ¬ 
νος κύκλος διαμέτρου 1,4 οητ εντός του οποίου περιέχε- 
ται ανάγλυφο παραδοσιακό κράνος πυροσβέστη, σε το¬ 
μή πλαγίας όψης. 

Όπισθεν αυτού υπάρχουν και εντός του κύκλου υπάρ¬ 
χουν πελεκίδια σε χιαστή μορφή. 

(Επίσημο δείγμα σε φυσικό μέγεθος στο Παράρτημα Α). 

1.2.3. Σύμπλεγμα αυλών, το οποίο φέρεται από τους 
Ανωτάτους Αξιωματικούς. 

Αποτελείται από σύμπλεγμα επίχρυσων χιαστών αυ¬ 
λών, μήκους 4 οπι και πάχους 3 πιπι που καταλήγουν σε 
πάχος 1 πιπι στην κορυφή τους, με ευδιάκριτα τα χαρα¬ 
κτηριστικά τους. 

(Επίσημο δείγμα σε φυσικό μέγεθος στο Παράρτημα Α). 

1.2.4. Διακριτικά αστέρων Ανωτάτων Αξιωματικών. 

Τα διακριτικά βαθμού των Ανωτάτων Αξιωματικών αποτε¬ 
λούνται από αστέρα διαμέτρου 2,6 οπι από κορυφή σε κορυ¬ 
φή, σε άσπρο σμάλτο με εγγεγραμμένο επίχρυσο κύκλο δια¬ 
μέτρου 7 πιπι, όπως και περιμετρικά στις ακμές του αστέρα. 

(Επίσημο δείγμα σε φυσικό μέγεθος στο Παράρτημα Α). 

1.2.5. Διακριτικά βαθμού Πυρονόμων 

Αποτελείται από επίχρυση ορειχάλκινη πλάκα, που φέ¬ 
ρει σχήμα κεφαλαίου δέλτα (Δ) με προεκτάσεις στη βάση, 
διαστάσεων μήκους 4 οπι. 

Στην επιφάνεια του και στο κέντρο του (Δ) φέρει εγγε¬ 
γραμμένο κύκλο διαστάσεων 1 οπι διαμέτρου, εντός του 
οποίου περιέχεται ανάγλυφο το παραδοσιακό κράνος 
του πυροσβέστη σε πλάγια τομή. 

Όπισθεν αυτού και εντός του κύκλου υπάρχουν πελεκί¬ 
δια σε χιαστή μορφή. 

(Επίσημο δείγμα σε φυσικό μέγεθος στο Παράρτημα Α). 

2. Απαιτήσεις 

2.1. Πρώτες ύλες 

Κράμα χαλκού για: 

α) Διακριτικά Πυρονόμων 


β) Αστέρες Ανωτάτων Αξιωματικών 
γ) Σύμπλεγμα αυλών 
Κράμα ορείχαλκου για: 
α) Αστέρες Ανωτέρων Αξιωματικών 
β) Αστέρες Κατωτέρων Αξιωματικών 
γ) Σήμα φλόγας 

2.2. Κατασκευαστικά στοιχεία 
Γενικά 

2.2.1 Οι αστέρες και τα μεταλλικά διακριτικά βαθμού 
Αξιωματικών - Πυρονόμων διαμορφώνονται με πρέσα 
από φύλλου κράματος χαλκού και ορείχαλκου κατάλλη¬ 
λου πάχους, με τη βοήθεια ζεύγους παραμορφωτικών μι¬ 
τρών και κόβονται με κοπτικά καλούπια, με τρόπο τέτοιο 
ώστε τα γενικά χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις και οι λε¬ 
πτομέρειες της μορφής των αστέρων και των ση μάτων να 
είναι σύμφωνη με τα σχέδια της Υπηρεσίας. 

2.2.2 Η οπίσθια όψη διαμορφώνεται με ορειχάλκινες βί¬ 
δες πάχους 2,5 πιπι, στερεωμένες με ασημοκόλληση. Σ’ 
αυτές βιδώνονται κανονικά ορειχάλκινα περικόχλια δια¬ 
στάσεων διαμέτρου 8 πιπι και πάχους 2 πιπι. Στη θέση της 
ασημοκόλλησης του μηχανισμού λαμβάνεται πρόνοια 
ώστε τα υλικά συγκόλλησης να μην παρεμποδίζουν την 
καλή επαφή του περικοχλίου με την οπίσθια όψη του δια¬ 
κριτικού σήματος και δυσχεραίνουν το καλό βίδωμάτου. 

2.2.3 Επεξεργασία εξευγενισμού (φινίρισμα). 

Μετά την διαμόρφωση με την πρέσα και την κοπή και το 
κάλυμμα τα διακριτικά και οι αστέρες υφίστανται τις ακό¬ 
λουθες επεξεργασίες. 

α) Λείανση και στίλβωση της αρχικής επιφάνειας 
β) Απολίπανση 

γ) Επισμάλτωση, όσον αφορά τους αστέρες Ανωτάτων 
Αξιωματικών. Ο χρωματισμόςτου σμάλτου να είναι λευκός 
δ) Επινικέλωση 

ε) Επιχρύσωση για αστέρες Ανωτάτων - Ανωτέρων, δια¬ 
κριτικά Πυρονόμων, σύμπλεγμα αυλών, φλόγας και επαρ¬ 
γύρωση για αστέρες κατωτέρων. 

στ) Επικάλυψη με διαφανή και ισχυρά σωληνωμένη ρη¬ 
τίνη (λάκκα) για την εξασφάλιση της προστασίας. 

2.3 Μακροσκοπικά ελαττώματα 

1) Καθαρότητα: Στίγματα ή κηλίδες - θαμπάδα. 

2) Εργασίες: Η κατασκευή δεν έχει γίνει σύμφωνα με 
τους όρους και τα σχέδια της παρούσας προδιαγραφής. 

Οι πρώτες ύλες δεν βρίσκονται σε προβλεπόμενες από 
την προδιαγραφή θέση, πλάτος, τύπος, μέγεθος και στε¬ 
ρεότητα. 

3) Ελαττώματα: Ελαττώματα στις βίδες ή τα περικόχλια. 

4) Διαστάσεις: Διαστάσεις εκτός ορίων σχεδίων. 

3. Επιρράμματα στολής υπ’ αριθ. εννέα (9) 

α. Ανωτάτων Αξιωματικών 

Αποτελούνται από βαθυκύανο ύφασμα αναλογών δια¬ 
στάσεων εκάστοτε βαθμού. Φέρουν κεντημένο εξάγωνο 
αστέρα διαμέτρου 2 οπι από κορυφή σε κορυφή, χρώμα¬ 
τος λευκού με εγγεγραμμένο κύκλο χρυσού χρώματος, 
διαμέτρου 5 πιττι, όπως και περιμετρικά του αστέρα. 

Στη μέση του επιρράμματος έχουν σύμπλεγμα χρυσών 
χιαστών αυλών μήκους 3 οπι και πάχους 3 πιττι που κατα¬ 
λήγουν σε πάχος 1 πιπι στην κορυφή τους με ευδιάκριτα 
τα χαρακτηριστικά του αυλού. 

Στο επάνω μέρος του επιρράμματος έχουν φλογοφόρο 
χρυσού χρώματος, διαστάσεων 2 οτπ ύψος και 1 οπι πλά¬ 
τος. 

Στη βάση της φλογοφόρου έχουν εγγεγραμμένο κύκλο 
1 οτπ εντός του οποίου περιέχεται κεντημένο το παραδο- 
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σιακό κράνος του πυροσβέστη και όπισθεν αυτού υπάρ¬ 
χουν πελεκίδια σε χιαστί μορφή με ευδιάκριτα τα χαρα¬ 
κτηριστικά τους. (Επίσημο δείγμα στο Παράρτημα Α). 

β Ανώτερων - Κατωτέρων Αξιωματικών 

Αποτελούνται από βαθυκύανο ύφασμα αναλογών δια¬ 
στάσεων εκάστοτε βαθμού. Φέρουν κεντημένο εξάγωνο 
αστέρα διαμέτρου 2 οπι από κορυφή σε κορυφή, χρώμα¬ 
τος λευκού για κατώτερους αξιωματικούς και χρυσό για 
ανωτέρους. 

Στην επιφάνεια του αστέρα έχουν κύκλο εγγεγραμμένο 
διαμέτρου 5 πιπι, εντός του οποίου περιέχεταιτο παρα¬ 
δοσιακό κράνος του πυροσβέστη σε τομή πλαγίας όψης 
με ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του. (Επίσημο δείγμα 
στο Παράρτημα Α). 

γ. Πυρονόμων 

Αποτελούνται από βαθυκύανο ύφασμα αναλογών δια¬ 
στάσεων. Φέρουν κεντημένο σε χρώμα χρυσό σχήμα κε¬ 
φαλαίου δέλτα (Δ) με προεκτάσεις στη βάση μήκους 3 οπι 
που στην επιφάνεια και στο κέντρο του δέλτα έχουμε εγ¬ 
γεγραμμένο κύκλο 7 πιπι εντός του οποίου περιέχεταιτο 
παραδοσιακό κράνος του πυροσβέστη σε πλάγια όψη. 

Όπισθεν αυτού και εντός του κύκλου υπάρχουν πελεκί¬ 
δια σε χιαστί μορφή με ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά 
τους. 

(Επίσημο δείγμα στο Παράρτημα Α). 

4. Επωμίδες στολής υπ’ αριθ. 8 (γ) Ανωτάτων - Ανωτέ- 
ρων - Κατωτέρων Αξιωματικών και Πυρονόμων 

Αποτελούνται από ύφασμα βαθυκύανου χρώματος σε 
μέγεθος ανάλογο του βαθμού του, τα χαρακτηριστικά 
του οποίου είναι όμοια με της παρ. 1.2 του παρόντος, κε¬ 
ντημένα σε επωμίδα. 

5. Έμβλημα Πυροσβεστικού Σώματος (φλογόσημο) 

Το υπάρχον σήμα του Σώματος που φέρει κεντημένο το 

φλογόσημο για Ανωτάτους και Ανώτερους Αξιωματικούς 
και Πυρονόμους χρυσού χρώματος και για τους Κατώτε¬ 
ρους Αξιωματικούς λευκού χρώματος. 

6. Τα μεταλλικά διακριτικά τοποθετούνται στο διαμήκη 
άξονα των επωμίδων κατά σειρά από την κορυφή προς τη 
βάση. 

7. Αντί των μεταλλικών διακριτικών του βαθμού των 
Αξιωματικών όλων των βαθμών και των Πυρονόμων, θα 
φέρεται στις επωμίδες του υποδύτη της υπ’ αριθ. 8γ στο¬ 
λής, τα ως άνω διακριτικά κεντημένα με τερτίριο κλωστή 
σε κινητό περαστό φάκελο. Το χρώμα του εν λόγω φακέ¬ 
λου είναι ίδιο για όλους τους Αξιωματικούς και Πυρονό¬ 
μους Γ ενικών και Ειδικών Υπηρεσιών και είναι όμοιο με το 
χρώμα της υπ’ αριθ. 8β στολής. 

8. Τα επιρράματα των στολών 8α και 8β είναι των παρα¬ 
κάτω χρωμάτων: 

α. Γ ια τους Αξιωματικούς Γ ενικών Υπηρεσιών κυανούν 
(μπλέ). 

β. Γιατους Υγειονομικούς Αξιωματικούς βυσσινί. 

γ. Γ ιατους Τεχνικούς Αξιωματικούς σκούρο καφέ. 

δ. Για τους Αξιωματικούς Πλοηγούς (Κυβερνήτες και 
Μηχανικούς) βαθύ καυνούν (σκούρο μπλε). 

9. Τα επιρράματα διακριτικού βαθμού και εμβλήματος 
του Σώματος που φέρονται στις στολές υπηρεσίας (φόρ¬ 
μες), είναι χρώματος αντίστοιχου με το αναφερόμενο 
στην παράγραφο 7». 

7. Τα διακριτικά όλωντων βαθμών (Αξιωματικών, Πυρο¬ 
νόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών) φέρονται με ει¬ 
δική προσθαφαιρούμενη διάταξη και στον επενδύτη της 
υπ’ αριθ. 9α στολής επεμβάσεων σε πυρκαγιές. 


8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12, προ¬ 
στίθεται εδάφιο (κ) που έχει ως εξής: 

«κ. Διακριτικό σήμα του πυροσβεστικού προσωπικού 
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

Φέρεται από πυροσβεστικούς υπαλλήλους απόφοιτους 
παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών και Αξιωματικών 
που υπηρετούν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώμα¬ 
τος. Αναρτάται από το κομβίο της αριστερής τσέπης του 
χιτωνίου των υπ’ αριθ. 8, 8β, 8γ στολών. Είναι, σύμφωνα 
με το εμφαινόμενο στο Παράρτημα Β, μεταλλικός θυρεός 
επιχρυσωμένος, διαστάσεων 35,7 χιλιοστών πλάτους και 
41 χιλιοστών ύψους. Στην εμπρός πλευρά του θυρεού 
απεικονίζεται σε τετραχρωμία διακριτικό σήμα του Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος (άρθρο 12παραγ.2), επισμαλτωμένο 
πάνω σε βαθυκύανο φόντο. Στο πάνω μέρος του θυρεού 
χαράσσεται σε χρυσό πλαίσιο «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ». Στην πίσω πλευρά είναι τοποθετημένη 
παραμάνα με θερμή συγκόλληση ή με πιρτσίνωμα, με την 
οποία προσαρτάται ο θυρεός σε δερμάτινη βάση διαστά¬ 
σεων 42,5 χιλιοστών πλάτους και 87 χιλιοστών ύψους με 
κατάλληλη κομβιοδόχη στο πάνω μέρος». 

9. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 13 

Διακριτικά σήματα αποφοίτων σχολών 

1. Στους αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών, που απο¬ 
φοιτούν απάτη Σχολή Επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, χορηγείται διακριτικό σήμα, το οποίο έχει χα¬ 
ρακτηριστικά που προβλέπονται στη επόμενη παράγρα¬ 
φο και φέρεται στις στολές. 

2. Το διακριτικό σήμα που χορηγείται στους αποφοί¬ 
τους της Σχολής Επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής Ακα¬ 
δημίας αξιωματικούς έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Είναι ορθογώνιο διαστάσεων 4,2 εκατοστόμετρων πλά¬ 
τος και 1,6 εκατοστόμετρων ύψους. Το υλικό είναι από 
κράμα χαλκού, επιχρυσωμένο και επισμαλτωμένο. Η 
εμπρόσθια υφή φέρει διακοσμητική λωρίδα, περιμετρικά, 
πάχους 1 χιλιοστόμετρου χρώματος σκούρου μπλε. 

Το φόντο του διακριτικού είναι χρώματος θαλασσί. 

Στο κέντρο του φέρει φλόγα διαστάσεως ύψους 10 χι¬ 
λιοστόμετρων και πλάτους 9 χιλιοστόμετρων, χρώματος 
πορτοκαλί. 

Στο πάνω μέρος αυτής φέρει το παραδοσιακό κράνος 
αξιωματικού με διαστάσεις ύψους 8 χιλιοστόμετρα και 7 
χιλιοστόμετρα πλάτους, σε πλάγια όψη, χρώματος μαύ¬ 
ρου, με επάργυρα τα διακριτικά του. 

Στη βάση αυτής φέρει βιβλίο σε θέση ανάγνωσης, δια¬ 
στάσεων ύψους 5 χιλιοστόμετρα και πλάτους 8 χιλιοστό¬ 
μετρα χρώματος επάργυρου. 

Στο πάνω αριστερό μέρος του διακριτικού και στο κάτω 
δεξί φέρει φύλλο δάφνης μήκους 8 χιλιοστόμετρα και 
πλάτους 2 χιλιοστόμετρα σε διαγώνια θέση και χρώματος 
επάργυρου. 

Στην οπίσθια όψη του διακριτικού φέρει ορειχάλκινο μη¬ 
χανισμό αγκίστρωσης με δύο περικόχλια. 

(Επίσημο δείγμα στο Παράρτημα Γ). 

3. Στην κατηγορία των διακριτικών σημάτων ανήκουν και 
αυτά που χορηγούνται στο πυροσβεστικό προσωπικό που 
αποφοίτησαν από τις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
το διακριτικό σήμα αποφοίτησης από τη Σχολή Επιμόρ¬ 
φωσης, φέρεται και από τους Αξιωματικούς Γ ενικών Υπη¬ 
ρεσιών που δεν αποφοίτησαν από τη Σχολή Επιμόρφω- 
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σης, τους έχει όμως απονεμηθεί η διαμνημόνευση Β' τά¬ 
ξης Ευδόκιμης Διοίκησης ή Β' τάξης Ευδόκιμης Επιτελι¬ 
κής Υπηρεσίας». 

10. Ηπαρ.2του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2α. Θερινή μπλούζα Υπαξιωματικών - Πυροσβεστών. 

Φέρεται τη θερινή περίοδο από υπαξιωματικούς και πυ¬ 
ροσβέστες με την περισκελίδα της στολής μαχίμου υπη¬ 
ρεσίας και μόνο κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις 
πυροσβεστικές εγκαταστάσεις, είναι φανέλλα βαμβακε¬ 
ρή (μακώ), υποκύανου χρώματος με κοντά μανίκια και κε¬ 
ντημένα το διακριτικό σήμα του Σώματος στο εμπρόσθιο 
αριστερό μέρος του στήθους και το διακριτικό βαθμού 
στο δεξιό μέροςτου στήθους. Στο πίσω και άνω μέρος της 
μπλούζας αναγράφεται συμμετρικά κεντημένο με κίτρινη 
κλωστή κατάλληλων διαστάσεων και κεφαλαία γράμματα 
το λογότυπο «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ». Η πρώτη έκτων 
δύο λέξεων που συνθέτουν το προαναφερόμενο λογότυ¬ 
πο αναγράφεται σε κυκλική μορφή και κάτω από αυτήν 
εσωκλείεται η δεύτερη λέξη αναγραφόμενη σε ευθεία 
γραμμή. Η κορυφή κάθε γράμματος της πρώτης λέξης εί¬ 
ναι στην εσωτερική άνω περιφέρεια νοητού κύκλου με 
ακτίνα δωδεκάμισι (12,5) εκατοστόμετρα. Το ύψος κάθε 
γράμματος είναι είκοσι (20) χιλιοστόμετρα. Η απόσταση 
του κέντρου του κύκλου από τη λαιμόκοψη είναι είκοσι 
δύο (22) εκατοστόμετρα μετρούμενη στην ευθεία της 
σπονδυλικής στήλης. Οι διαστάσεις της δεύτερης λέξης 
του λογότυπου είναι όμοιες με αυτές της πρώτης. Στο 
αριστερό μανίκι επιρράπτεται η ελληνική σημαία διαστά¬ 
σεων τριών επί πεντέμιση (3X5,5) εκατοστόμετρων. Άνω¬ 
θεν της σημαίας επί κίτρινου κεντητού επιπέδου είναι κε¬ 
ντημένη με γαλάζια κλωστή η λέξη «ΗΕΙ_1_Α3». Στο δεξιό 
μανίκι κάτω από τη μανικοκόλληση αναγράφεται συμμε¬ 
τρικά σε κυκλική μορφή (πέταλο), με κεφαλαία το λογό¬ 
τυπο «ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΡΙΠΕ ΟΟΒΡ3». 

«2β. θερινή μπλούζα Αξιωματικών και Πυρονόμων. 

Φέρεται από τους Αξιωματικούς που εκτελούν μάχιμη 
υπηρεσία και αποτελεί μέρος της υπ’ αριθ. 9 θερινής στο¬ 
λής υπηρεσίας. Είναι βαμβακερή τύπου «πόλο» βαθυκύα¬ 
νου χρώματος, φέρει κοντά μανίκια με αναδίπλωση (ρε¬ 
βέρ) , περιλαίμιο (γιακά), και στο άνω εμπρόσθιο μέρος 
υπάρχει μικρό άνοιγμα, όπου επιρράπτονται σε πατιλέτα 
απάτη μια μεριά δύο βαθυκύανα κομβία με κλωστή, ίδιας 
απόχρωσης με τη μπλούζα, ενώ απάτην άλλη φέρονται οι 
αντίστοιχες κομβιοδόχες. Το διακριτικό σήμα του Σώμα¬ 
τος επιρράπτεται σε κατάλληλες διαστάσεις και έγχρωμη 
κλωστή στο εμπρόσθιο αριστερό μέροςτου στήθους. Στο 
περιλαίμιο της μπλούζας φέρονται σε σμικρογραφία δια¬ 
κριτικά βαθμού, τα οποία είναι πάνινα (κεντητό μηχανής) 
επί επιθέματος καταλλήλων διαστάσεων. Τα διακριτικά 
του βαθμού φέρονται αριστερά (ΑΡ) και δεξιά (ΔΞ). Στο 
πίσω και άνω μέρος της μπλούζας καθώς και στα δύο μα¬ 
νίκια φέρονται ομοίως τα προβλεπόμενα στην προαναφε- 
ρόμενη παράγραφο σήματα και διακριτικά. Φέρεται κατά 
τη διάρκεια παραμονής στις εγκαταστάσεις των Υπηρε¬ 
σιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που 
δεν σχετίζεται με καμία μορφή επιχειρησιακού έργου». 

2γ. Χειμερινή μπλούζα. 

Φέρεται από όλους τους υπαλλήλους του Πυροσβεστι¬ 
κού Σώματος, εσωτερικά της στολής μαχίμου υπηρεσίας 
και είναι βαμβακερή (φούτερ) με λαιμόκοψη και μακριά 
μανίκια, και φέρει όμοιως το διακριτικό του Σώματος και 
τα λοιπά λογότυπο όπως η θερινή μπλούζα υπαξιωματι- 
κών - πυροσβεστών. 


11. Μετά το άρθρο 16 προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής: 

«Άρθρο 16Α 

Αμφιμασχάλια Πυροσβεστικού Σώματος 

Ανάλογα με τη στολή τα αμφιμασχάλια διακρίνονται σε 
μικρά, μεγάλα ή εκστρατείας. 

Τα μεγάλα αμφιμασχάλια φέρονται με τις υπ’ αριθ. 1,2, 
3, 3α, 4, 5, 6 στολές Αξιωματικών. 

Τα μικρά αμφιμασχάλια φέρονται με την στολή υπ’ αριθ. 
8 (με εξαίρεση όταν παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημο¬ 
κρατίας όπου φέρονται τα μεγάλα). 

Τα αμφιμασχάλια εκστρατείας φέρονται με τις υπ’ αριθ. 
7 και 8β. 

Δικαιούμενοι είναι: 

α. Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, Διευθυντές Δι¬ 
ευθύνσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

β. Υπασπιστές Αξιωματικοίτου Υπουργού Δημόσιας Τά- 
ξης, Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης, Αρχηγού, Υπαρχη- 
γών και Ανώτατων Αξιωματικών (μέχρι του βαθμού του 
Υποστρατήγου). 

Τα μεγάλα αμφιμασχάλια αποτελούνται από δύο πλε¬ 
κτά και από δύο απλά επίχρυσα ή επάργυρα μεταλλικής 
κλωστής κορδόνια με διάμετρο 6 χιλ. ενωμένα με ύφασμα 
που φέρνει κουμπότρυπα και κουμπώνει σε κουμπί ραμ¬ 
μένο κάτω από την επωμίδα του χιτωνίου. 

Τα απλά κορδόνια έχουν μήκος 85 και 100 εκ. Το κοντό 
κορδόνι περιβάλλει τη μασχάλη, ενώ το μακρύ πέφτει δι¬ 
πλό μπροστά στο στήθος και ανεβαίνοντας στερεώνεται 
στο πρώτο κουμπί του χιτωνίου για τις ανοιχτές στολές ή 
στο δεύτερο κουμπί για τις κλειστές στολές ή σε αντί¬ 
στοιχη θέση για τις υπ’ αριθ. 4 και 5 στολές. Τα πλεκτά 
κορδόνια έχουν μήκος 55 και 80 εκ. Στην άκρη τους συνε¬ 
χίζουν δύο απλά κορδόνια μήκους 15 και 30 εκ. που κατα¬ 
λήγουν σε επίχρυσους ή επάργυρους ήλους. Το μακρύ 
πλεκτό κορδόνι περιβάλλει τη μασχάλη από πίσω και ανε¬ 
βαίνοντας στο στήθος, στερεώνεται με θηλιά στο πρώτο 
κουμπί του χιτωνίου για τις ανοικτές στολές ή στο δεύτε¬ 
ρο κουμπί για τις κλειστές στολές ή σε αντίστοιχη θέση 
για τις υπ’ αριθ. 4 και 5 στολές. 

Το κοντό πλεκτό κορδόνι, πέφτει μπροστά στο στήθος 
και ανεβαίνοντας, στερεώνεται στο ίδιο κουμπί, όπως πα¬ 
ραπάνω. 

Τα μικρά αμφιμασχάλια αποτελούνται από δύο απλά 
επίχρυσα ή επάργυρα μεταλλικής κλωστής κορδόνια με 
διάμετρο 6 χιλ. και μήκος 80 και 8 εκ. ενωμένα με ύφασμα 
που φέρει κουμπότρυπα, κουμπώνει σε κουμπί ραμμένο 
κάτω από την επωμίδα του χιτωνίου και περιβάλλουν τη 
μασχάλη. 

Τα αμφιμασχάλια εκστρατείας αποτελούνται από ένα 
απλό επίχρυσο ή επάργυρο μεταλλικής κλωστής κορδόνι 
με διάμετρο 6 χιλ. και μήκος 85 εκ. Τ α άκρα του, ενώνονται 
με ύφασμα που φέρει κουμπότρυπα, κουμπώνει σε κου¬ 
μπί ραμμένο κάτω από την επωμίδα του χιτωνίου και περι¬ 
βάλλουν τη μασχάλη. 

Τα αμφιμασχάλια των Υπασπιστών είναι επάργυρα και 
φέρονται στο δεξιό ώμο. Όλων των υπολοίπων είναι επί¬ 
χρυσα και φέρονται στον αριστερό ώμο». 

12. Στο τέλος του άρθρου 18 προστίθεται παράγραφος 
5 που έχει ως εξής: 

«5. Ζώνη στρατιωτικού τύπου Α/Τ χρώματος βαθυ¬ 
κύανου. 

Φέρεται από το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό κατά 
τη διάρκεια επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης». 
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13. Στο άρθρο 23 προστίθεται παρ. 3 που έχει ως εξής: 

«3 (α) Καρφίτσα γραβάτας. 

Προαιρετικά φέρεται με τη στολή 8α. Είναι επίχρυση και 
φέρει το διακριτικό σήμα του Πυροσβεστικού Σώματος. 

(β) Στον υποδύτη της υπ’ αριθ. 8γ φέρονται οι ταινίες 
παρασήμων - μεταλλίων, το σήμα αποφοίτων στρατιωτι¬ 
κών σχολών, το διακριτικό σήμα αποφοίτων σχολών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και της Σχολής Επιμόρφωσης της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώμα¬ 
τος. Επίσης οι απόφοιτοι της Σχολής Επιμόρφωσης φέ¬ 
ρουν και το διακριτικό σήμα». 

14. Οι επικεφαλίδες των περιπτώσεων (γ) και (δ) του άρ¬ 
θρου 30 αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες «γ. Υποκάμισο 
της υπ’ αριθ. 8β χειμερινής στολής» και «δ. Υποκάμισο της 
υπ’ αριθ. 8γ θερινής στολής». 

15. Στο τέλος του άρθρου 31 προστίθεται περίπτωση 
(στ) που έχει ως εξής: 

«στ. Δασοπυρόσβεσης υποδήματα υψηλά (άρβυλα). 

Φέρονται από το μόνιμο και εποχικό πυ ροσβεστικό προ¬ 
σωπικό κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης 
αλλά και από τους Δόκιμους Αρχιπυροσβέστες και Πυρο¬ 
σβέστες κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους στις αντίστοι¬ 
χες Σχολές». 

16. Το εδάφιο (4) της περίπτωσης (α) του άρθρου 34 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«(4) Σε κάθε μπροστινό φύλλο υπάρχουν στο επάνω μέ¬ 
ρος δύο τσέπες με πτερύγια. Οι τσέπες αυτές είναι εικο¬ 
νικές και φέρουν μόνο τα πτερύγια που κλείνουν φαινο¬ 
μενικά με μεσαία μεταλλικά πυροσβεστικά κουμπιά Αξιω¬ 
ματικού. Τα πτερύγια στο κάτω μέρος απολήγουν σε 
τρεις (3) αιχμές». 

Άρθρο 2 

Στο τέλος του άρθρου 10 της 30822 Φ. 109.14/5.10.1995 


απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Κανονισμός Στο¬ 
λών γυναικών Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος» (Β' 849), προστίθεται άρθρο 10Α, ως 
ακολούθως: 

«Άρθρο 10Α 

Υποδήματα αδιάβροχα χαμηλά (σκαρπίνια) 

Κατασκευάζονται από αδιάβροχο μαύρο δέρμα, είναι 
επιδεικτικά στιλβώσεως και αποτελούνται από το 
εμπρόσθιο τμήμα που καταλήγει σε επιμήκη λωρίδα 
(γλώσσα) και στα δύο πλευρικά πτερύγια (αυτιά), τα 
οποία ενώνονται όπισθεν. Τα δύο πλευρικά στο εμπρό¬ 
σθιο μέρος καταλήγουν σε δύο μικρά πτερύγια, στα 
οποία υπάρχουν 3 οπές για τη διέλευση των κορδονίων 
συνδέσεως. Το τακούνι με τη σόλα έχει ύψος 4 χιλ. και η 
περίμετρος του ημικυκλίου, σε ανάπτυξη, έχει μήκος 13 
εκ. Φέρεται προαιρετικά με τις στολές υπ’ αριθ. 8(β) και 
υπ’ αριθ. 8(γ)». 

Άρθρο 3 

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των 
διατάξεων του άρθρου 1, παράγραφος 6, οι οποίες ρυθ¬ 
μίζουν τα διακριτικά βαθμών και επιρράμματα των Αξιω¬ 
ματικών και Πυρονόμων, που ισχύουν από το τέλος των 
τακτικών κρίσεων έτους 2005. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2004 

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

( Συνημμένο στην 9903 οικ. Φ.109.14/30-12-2004 Απόφαση Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης) 

ΑΪΑΚΡΙΤ1ΚΑ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 




Αρχιπύραρχος 
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ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 


Πύραρχος 



Αντιπύραρχος 



Επιπυραγός 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 



ΑνΟυποπυραγός 


Υποπυραγός 


1 Ιυραγός 





ΦΕΚ7 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΥ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ 






7,5 οπι 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΛΗΣ υττ’ 


«ρ. (9 


ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 



Αρχιττύραρχος 


Υποστράτηγος 


ε 

ο 


ίο 

Κ 



- 4 αη - 

Αντιστράτηγος 





















5 αη 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Ε1Ι1ΡΡΛΜΜΑΤΑ ΣΤΟΛΗΣ νπ' «ρ. (9) 


ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 




- 3,4 αη - 

1 Ιύραρχος 


>Γ ΙκΓ >Γ 

















68 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ε1ΙΙΡΡΑΜΜΑΤΑ ΠΌΛΗΣ υ;Τ αρ. (9) 

ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 



Λνθυποπυραγός 


Ε 

υ 

οο 


Υποπυραγός 


Πυραγός 


















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Ε1Ι1ΡΡΑΜΜΑΤΛ ΣΤΟΛΗΣ υπ* (ίο. (9) 


ΠΥΡΟΝΟΜΟΥ 


1 

X- 

- 3,4 ο/η- 



Ηυρονόμος 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 


( Συνημμένο στην 9903 οικ. Φ. 109.14/30-12-2004 Απόφαση Υφυπουργού Λημόσιας Τάξης) 


ΛΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΙίΜΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Π.Σ 










ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

( Συνημμένο στην 9903 οικ. Φ. 109.14/30-12-2004 Απόφαση Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης) 


ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ.Σ. 




\ 

1Ρ \ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟίΙρ: νννννν.θΙ.ρτ - β-ητοίI: ννθ6ηΊ33ΐθΐ· @ βί.ςι· 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ -Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310)423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 


(2410)597449 
(26610) 89 122 
(26610) 89 105 
(2810) 300 781 
(22510) 46 654 
(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θογο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θοιό ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαι'ο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 




• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-Γοπι και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυιΌ προσαυξανόμενη κατά 

1 θυι-ο ανά 50 σελίδες. 






• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυιΌ ανά έτος. 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: 

τηλεφωνικά : 210-4071010, ίεχ: 210 - 4071010 ίηΙθιΤΊθΙ 

Η11ρ://νννννν.θ1.9ΐ·· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηίΘΓΠθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 ΘυιΌ, ποσό το οποίο αφορά 
ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή 
προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 θυιΌ ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το 
τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 ΘυιΌ. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης 
(διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

11 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπΙθίτίΘΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

11 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 3 Ιην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





























